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ホニグモの網について 
高木4 敏巧 


昭巧を i 年了巧11,巧の雨曰ホニグモの綱について調べたが，調益數がかいので蓝確な値 
はホめられまいと思う 0 しかし#みなりとも御參考になれば幸である 0 
I 調査擧巧 

(1) 網の織絲の數風網の形 ㈱ 網の大きさ （4) クモの大きさ （11 焼までをル，11〜 SO 耗のを中, 
S 1 鞋な上のを大とずる）佩綱の位喬佩電信線（網の中必よリ自體のかくれているが迄引い 
てをり節物が絡かついを時それを感ずる絲）のを無 
I 調査結果 

(1) 上部の縱絲と下部の縱絲あび上部の橫絲と下部の溃絲との媚係（銷の中央部を通る水毕 
線より!上.下にかなて上部，下部という）（第1表） 



上部のたて絲1 

下部のをて絲 

上部の粮絲 

下部の横絲 

絲數 

2 0本 

2 2本 

2 2本 

2 5本 


(2) クモの大ききと網の大きさとの關係 （築2表） 


クモの大きさ 

綱の縱の長き 

綱の横の長さ 

6 mm 

• 2 5 cm 

2 3 cm 

7 

18 

21 

8 

21 

2 5 

な 

2 0 

2 5 

12 

2 谷 

2 4 

13 

2 6 

2 6 

15 

2 8 

2 6 

16 

3 8 

3 2 

2 0 

2 8 

3 2 

2 5 

3 5 

3 0 

3 0 

5 0 1 

6 8 
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口）綱 の 形 （第3表） 


網の形 

3巧 

4巧 

5巧 

6角 

数 

4 1 

4 

食 

16 


<が噫厦線の有無，局時にそれとクモの大いさとの觀がを示ず。 （第4表） 
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J [搪論 ， 

の縱絲も横絲もで部が多い 0 風クモか大きければ網も大きくなる。獄調蛮數がかいのです 
尊でをるが6角形の綱か•多い。 （4) 中位の大きさのものは割合多く儀信線を持つ0風總のを 
置と體の大きさにも關俸があるようである。 





